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□ Registrazione programmi e dati su Minidisk 

□ Display luminoso 

□ Utilizzo di modulistica a ciclo continuo o discreto 


MOD. SBS/1 - 804.3000 





















Organizzazione del servizio 
del personale e ciclo di lavoro 


In un’azienda moderna è indispensabile 
attribuire al servizio del personale tutte 
quelle varie competenze amministrative 
e procedurali per conferirgli una vera 
e propria omogenea funzione. 

Tuttavia le preminenti funzioni istituzionali 
del servizio del personale rimangono 
sempre quelle relative alla liquidazione 
delle retribuzioni. 

Si sa che ogni dipendente da' luogo ad una 
serie di operazioni da assolvere in via 
preliminare. 

Innanzitutto, prima di assumere i dati 
variabili, ci si deve soffermare ad analizzare 
e classificare tutti gli elementi pervenuti 
all'ultimo momento in ordine alle varie 
voci da retribuire, sia di lavoro ordinario 
che di lavoro straordinario, nelle loro 
diverse eccezioni, nonché tutti gli altri 
numerosi elementi. 

Ne consegue quindi che, prima di 
valorizzare tali dati variabili, si debba 
controllare la scheda pilota onde accertare 
la validità di tutti i suoi dati base. 

Solo a tal punto si passa alle operazioni 
di compilazione del listino paga con 
il Minicomputer contabile 
OLIVETTI P 6040 SBS. 

Considerato che la corresponsione delle 
competenze ai dipendenti non ammette 
dilazioni, noi della ORPES proponiamo 
alle aziende questo valido sistema di lavoro 
creato appunto per la normalizzazione 
operativa dei cicli procedurali. 


Biblioteca dei programmi 
paghe e stipendi ORPES 

Sono disponibili oltre 50 programmi paghe 
e stipendi del sistema integrato ORPES 
applicabile al Minicomputer contabile 
OLIVETTI P 6040 SBS, suddiviso in base 
ai settori di attività. 

— Settore Industria 

— Settore Commercio 

— Credito e Assicurazioni 

— Servizi Pubblici 

— Trasporti e Ausiliari del Traffico 

— Enti Pubblici e Pubbliche 
Amministrazioni 

— Settore Agricoltura 

— Attività Varie 

La modulistica è prevista con fogli a ciclo 
continuo e i programmi vengono 
personalizzati secondo le esigenze 
dell'utente. 


Caratteristiche tecniche 

OLIVETTI P 6040 SBS è il nuovo 
Minicomputer contabile proposto per la 
meccanizzazione delle procedure e la 
soluzione dei problemi gestionali di aziende 
di medie e piccole dimensioni. 

Semplice da impiegare, progettato con la 
tecnologia più moderna, provvisto di 
programmi immediatamente utilizzabili, 

P 6040 SBS è l'unico Minicomputer 
che, con un costo estremamente contenuto 
ed un ingombro minimo, offre prestazioni 
e caratteristiche finora riservate a sistemi 
di classe superiore. 

□ la memorizzazione di dati e programmi 
su un supporto magnetico 
intercambiabile — il minidisco — di 
dimensioni ridotte (6,5 cm. di diametro); 

□ un display per visualizzare i dati prodotti, 
per controllarli, per correggerli 
eventualmente, per guidare l'operatore 
in tutte le fasi di lavoro; 

□ un linguaggio di programmazione 
evoluto ma semplicissimo — il Mini 
BASIC — che consente all'utilizzatore 
di realizzare programmi specifici o di 
personalizzare i programmi applicativi 
di dotazione. 

P 6040 SBS è semplice da operare, trova 
posto in ogni ambiente, riduce i tempi 
delle operazioni contabili, ottimizza i 
costi, consente autonomia operativa, 
garantisce riservatezza elaborando i dati 
"in casa". 

P 6040 SBS non è soltanto un 
Minicomputer contabile orientato ad 
applicazioni gestionabili, ma anche in 
grado di offrire all'utente soluzioni dei 
problemi di tipo tecnico, scientifico, 
finanziario, statistico ricorrenti in ogni 
azienda o studio professionale e risolvibili 
finora solo con altri sistemi di costo più 
elevato; può anche essere usato come 
una normale calcolatrice. 


La tastiera » 

P 6040 SBS è maneggievole; dispone 
di una tastiera alfanumerica completa 
e di una tastiera con tutti i comandi 
operativi, compresi i tasti delle istruzioni 
per la realizzazione dei programmi 
in Mini BASIC. 

La digitazione dei dati alfabetici e numerici 
è facilitata dalla razionale disposizione 
dei tasti. 


Il display 

P 6040 SBS è semplice: il display di 
16 caratteri alfanumerici guida 
costantemente l'operatore; visualizza i 
dati introdotti, ne consente il controllo 
e l'eventuale correzione; stabilisce un 
dialogo continuo sulle operazioni da 
compiere; sollecita risposte su decisioni 
operative; rende sempre più difficile 
commettere errori. 


Il gruppo di stampa 

P 6040 SBS è veloce: utilizza il sistema 
di stampa ad aghi. La stampante su rotolo 
opera alla velocità di 1,8 righe al secondo. 
Quella destinata alla produzione dei 
documenti e del giornale alla velocità 
di 75 caratteri al secondo; stampa - in 
modo bidirezionale — 83 oppure 97 
caratteri per riga; dispone di un interrutore 
frontale per i documenti e di un trascinatore 
per moduli in continuo. 


Il minidisco 

P 6040 SBS è pratico: utilizza come 
supporto magnetico il minidisco; 
maneggievole, di minimo ingombro, 
agevolmente archiviabile e spedibile, è 
ideale per registrare programmi e dati; 
può contenere fino a 3000 caratteri. 


Il linguaggio di 
programmazione 

P 6040 SBS è versatile: dispone del 
linguaggio di programmazione Mini BASIC, 
sottoinsieme del linguaggio BASIC di cui 
utilizza le sette istruzioni fondamentali. 
Questo linguaggio di programmazione è 
il più evoluto e il più facile da apprendere 
e da usare. 

Rispecchia la logica colloquiale umana. 


Rivista " Informazioni ORPES" 
periodico mensile 

Le disposizioni inerenti la disciplina 
Contributiva Previdenziale/Assistenziale, 
del Lavoro e delle Imposte sui redditi 
delle persone fisiche, sono in genere 
complesse e subiscono frequenti variazioni 
per cui molto spesso gli Addetti all'ufficio 
del personale sono costretti ad un notevole 
sforzo per seguire gli aggiornamenti. 

La rivista "Informazioni ORPES", a 
periodicità mensile, assolve esattamente 
a questa esigenza per la forma contenutistica 
ed espositiva semplice e sintetica. 

Gli argomenti trattati sono per lo più 
seguiti da note interpretative valide, con 
citazione, in ogni caso, dei punti controversi. 



Foglio retribuzioni ORPES 
a ciclo continuo in carta chimica 
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RAGIONE SOCIALE 


DATA 


MINIMO TAB. 


RETR. ORARIA 


MATRICOLA 


CONTINGENZA 


GG. LAVORATI 


LEGENDA CODICI 

43 DETRAZIONE ASSENZE 

44 FESTIVITÀ' 

8 FERIE 

9 INDENNITÀ'MENSA 

10 STRAORDINARI 

11 MAGGIORAZIONI 

12 CARENZA MAL ATTI A/INFORT. 

13 INTEGRAZIONE MALATTIA/ 
MATERNITA'/INFORTUNI 

14 VARIE ESENTI 

15 INDENNITÀ’MALATTIA 

16 INDENNITÀ'MATERNITÀ' 

17 TRASFERTA 

18 AVIS 

19 RIPOSI ALLATTAMENTO 

20 CONGEDO MATRIMONIALE 
C/INPS 

21 13e/14a MENSILITÀ' 

GRATIFICA NATALIZIA 

22 TRATTEN. PENS. INPS 

23 VARIE SOGGETTE RS/RF 

24 VARIE SOGGETTE RS 

25 VARIE SOGGETTE RF 


ASSEGNI FAMILIARI 


IMP RIT SOC. RIT SOCIALI 


IMP FISCALE 


IMP. FISCALE 
ANNUO 


TRATT SINO. 
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IRPEF LORDA 
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ARROTONDAM. 
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DETRAZIONI 


VARIE ♦/• 


FOGLIO N. 


COGNOME E NOME 


SCATTI ANZ 


ORE ORDIN. 


ORE/GIORNI 


IRPEF NETTA 
RICALC. 


VARIE ♦/* 


RETR. d> FATTO 


IRPEF PAGATA 


VARIE ♦/• 


NETTO A PAGARE 


TOT RIT SOC 

IRPEF NETTA 


CONGUAGLIO 


TOT. ADDEB. E 
ACCRED. VARI 
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Caratteristiche e funzioni degli strumenti 
operativi del sistema ORPES applicato al 
Minicomputer contabile OLIVETTI P 6040 SBS 


Schede personali e schedario 

Schede recanti i dati anagrafici e i dati 
relativi alle basi componenti il 
trattamento economico. 

Le schede che si presentano ad una 
immediata consultazione, vengono 
raccolte in appositi schedari da tavolo 
mod. SK/3 con capacità di classificazione 
fino a 44 schede. 


Il listino retribuzione a 
modulo continuo 

Redatto in 3 copie in carta chimica 
e personalizzato secondo le esigenze 
dell'utente, con le seguenti funzioni: 

1° copia costituente il libro paga a norma 
di legge 

2° copia per il dipendente 
3° copia per l'archivio. 


Riepiloghi mensili 

Vengono forniti automaticamente dal 
Minicomputer mediante l'accumulo dei 
dati su Minidisk. 


Cartelle di posizione personale 
permanente 

E' realizzata in cartoncino e destinata 
a raccogliere nel suo interno tutti gli 
atti che costituiscono il carteggio del 
dipendente e le copie del listino 
retribuzioni costituenti l'archivio. 

Nella parte anteriore ed in quella 
posteriore, appositi riquadri contengono 
dati anagrafici e di carriera del dipendente. 


Cartelle per raccolta listini paga 

Completano l'impianto le cartelle in 
presspan con dispositivo interno per la 
raccolta dei listini paga costituenti 
il libro paga a norma di legge. 


Servizio assistenza 

Ogni nuovo impianto paghe e stipendi 
ORPES è preceduto da una accurata 
analisi per evidenziare i vari aspetti 
del problema, allo scopo di offrire una 
appropriata soluzione in termini di 
funzionalità del servizio. 

Inoltre la nostra Organizzazione provvede 
allo svolgimento, presso gli Enti 
competenti, delle pratiche inerenti il 
rilascio del provvedimento autorizzativo 
all'uso del sistema in parola e garantisce, 
a mezzo dei propri tecnici del Servizio 
Applicazione Metodi, la più ampia e 
qualificata assistenza in sede 
deM'avviamento dell'impianto. 
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